As insulinas NPH e Regular são distribuídas  pelo Ministério da Saúde e estão disponíveis para a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Agora, além dos frascos, que necessitam de aplicação via seringa, esses dois tipos de insulina também estão disponíveis em canetas aplicadoras.  

Segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde,a prescrição e dispensação dessas canetas poderá ser realizada para os pacientes com Diabetes Mellitus 1 e 2, nas faixas etárias abaixo:

✳️ Faixa etária menor ou igual a 19 anos
✳️ Faixa etária maior ou igual a 50 anos

Assista o nosso vídeo e fique por dentro de todas as informações.

#Diabetes #ControleDeDiabetes #Glicose #Saúde